Custom Neuter 
Bow Keys 


Be visible to your customers ... 
several times a day! 
Repeat business is almost guaranteed. 


DO NOT * The unique bow shape makes keyway recognition more 
DUPLICATL difficult for “non-professionals”, helping to assure repeat 
business for you. 


e No manufacturer brand or keyway identification. 

* 500+ commercial and residential kKeyways available. 
* Low minimum order quantity. 

* Promotes your business. 


Follow these four simple steps to order: 
1. Refer to “ILCO Key Number” and “Material/Finish” (pages 4-24) to determine the product order number. 
Example: Ilco keyway number 1179 + brass material/finish = CCNB-1179-BR 

2. Specify what is to be stamped on both the thumb (T) and finger (F) sides of the key. 
Repeat customers may indicate the die numbers (if known) and a brief description of those dies, 
business name, telephone number, any other identifying information, or may submit copies of both 
sides of the key. The packing list provided with each shipment indicates the thumb (T) and finger (F) 
side dies that were used to produce the keys that were ordered, as well as an abbreviated description. 


If you require assistance, please contact Ilco Customer Service. 


New customers, or customers requiring a change in their dies, please refer to the “Artwork” section 
(pg. 2). 


3. Indicate how many you are ordering. (Minimum order is 250/item). 


4. Submit your completed order to your Ilco distributor. 
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Terms used for Custom Keys 


Embossed: A result of the process where the text or image appears raised on the surface of the key. (As 
on any U.S. coin). 


Key Surface ——» —| | | L__ 


Note: Embossing both sides of a key may result in less than desirable results as there is limited material to 
spread. When seeking to place an image or text on both sides of a key, if you elect to emboss the text or 
image on the surface of one side of the key it is generally advisable to incise the other side. Text may be 
incised on both sides of a key with no difficulty. 


Incised: Normally restricted to text. A result of the process where the text is depressed into the surface of 
the key. 
Key Surface —-» —— >¬ —— 


Thumb (T) and Finger (F) side: When holding a key between the thumb and index finger of the right hand, 
with the bitted or cutting edge facing upward, the thumb rests on the thumb side of the key. The index finger 
rests on the finger side. 


Materials: Most neuter bow keys are available in bright brass material (BR), nickel plated brass (NP) and 
nickel silver material (NS). Although nickel silver is more costly than brass or nickel plated brass, we rec- 
ommend the use of nickel silver where the key profile is thin (as on many sectional keys) or where there is 
a history of breakage. 


Stock Dies: We have the following dies available for your use at no charge: 
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Plain, with thin bead Embossed, Do Not Plain, with thin bead Incised, Do Not 
around edges Duplicate around edges Duplicate 
Die No. T-1011 Die No. T-1495 Die No. F-158 Die No. F-848 


Ordering New Artwork 


If you want strictly text, please type or print clearly, using upper and lower case characters as you want 
them to appear. Indicate if and where you want bold face type used. 


If you want a logo or a special font, provide us with a clear black & white copy of your artwork when you 
place your first order. Artwork will be prepared from what you submit and sent to you for signed approval 
before we will make tooling. Artwork design typically takes about 5 working days. Providing us with contact 
information will allow us to send images and receive customer approvals electronically. 


Note: The most common mistake that people make is trying to fit too much information on the head of 
the key. “Less is more” and “keep it simple” are good things to keep in mind when planning your key 
design. The actual surface area available is roughly %” high and 34” wide. 


If you are considering stamping both sides of the key, we caution you against both sides being embossed. 
Please consider having one side embossed and the opposite side incised (See terms used for custom 
keys). This typically results in a better looking key. 


Choose your background. Some customers feel that a background adds to the overall good look of the key. 
Select smooth, cross hatch or pebble from the images shown. Backgrounds are available only on embossed 
dies. Only the smooth background is available on incising dies. 
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Pebble Florentine Cross Hatch 


First Time Order Minimums (New dies required) 
The initial order minimum is 1,000 keys. This may be divided among different keyways as long as there is 
a minimum of 250 / keyway. 


Packaging 
These keys are packaged 250 keys / bin pack box, 1,000 keys / case. 


Shipping time 
Orders requiring new die tooling ship within 20 working days after our receipt of approved artwork. Reor- 
ders ship within 10 working days. 


General Information 

All Custom keys are made to order and may run up to +10% of your order quantity. We will ship and 
invoice for the exact quantity shipped. For example, if you order 250 keys we may ship as few as 225 
(250-10%) or as many as 275 (250+10%). We would consider this order complete and would invoice you 
for the exact quantity that we ship. 


“Ownership” of Dies 

When new dies are created we may invoice a ‘die design fee’. This nominal fee covers the expense of 
designing the die layout and the programming to manufacture the die(s) necessary to produce the order. 
The physical die itself is the property of lico as Ilco is responsible for maintaining and replacing 
these dies as necessary. 


Dies are linked only to the telephone number, name or logo that is on the die. Ilco does not attach owner- 
ship of any die to any particular distributor. Any end customer may choose to order from distributor “A” 
one time, and distributor “B” the next time, utilizing the existing dies bearing their information. 


Need a key you do not see listed? We are constantly adding new residential and commercial keyways to 


our neuter bow program. Should you need a keyway that you do not see listed, please check with our 
Customer Service department for the latest availability. 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1179 K5A AR1 Brass CCNB-1179-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1179-NP 
Nickel Silver CCNB-1179-NS 
1179A K6A AR4 Brass CCNB-1179A-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1179A-NP 
Nickel Silver CCNB-1179A-NS 
A1179E L671E AR10 Brass CCNB-A1179E-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179E-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179E-NS 
A1179F L671F AR11 Brass CCNB-A1179F-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179F-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179F-NS 
A1179G L671G AR12 Brass CCNB-A1179G-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179G-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179G-NS 
A1179H L671H AR13 Brass CCNB-A1179H-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179H-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179H-NS 
A1179J L671J AR14 Brass CCNB-A1179J-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179J-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179J-NS 
A1179K L671K AR15 Brass CCNB-A1179K-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179K-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179K-NS 
A1179L L671L AR16 Brass CCNB-A1179L-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179L-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179L-NS 
A1179N L671N AR17 Brass CCNB-A1179N-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179N-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179N-NS 
A1179P L671P AR18 Brass CCNB-A1179P-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179P-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179P-NS 
A1179R L671R AR19 Brass CCNB-A1179R-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179R-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179R-NS 
A1179S L671S AR20 Brass CCNB-A1179S-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179S-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179S-NS 
A1179T L671T AR21 Brass CCNB-A1179T-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179T-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179T-NS 
A1179U L671U AR22 Brass CCNB-A1179U-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179U-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179U-NS 
A1179V L671V - Brass CCNB-A1179V-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1179V-NP 
Nickel Silver CCNB-A1179V-NS 
B1179-1C C1C AR100 Brass CCNB-B1179-1C-BR®) 
Nickel Plated Brass | CCNB-B1179-1C-NP® 
Nickel Silver CCNB-B1179-1C-NS®) 
B1179-1D C1D AR101 Brass CCNB-B1179-1D-BR®) 
Nickel Plated Brass | CCNB-B1179-1D-NP® 
Nickel Silver CCNB-B1179-1D-NS®) 
BEST 
A1114A/ 1A1A1 1A1A1 WR10 Brass CCNB-A1114A-BR® 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114A-NP®) 
Nickel Silver CCNB-A1114A-NS®) 
A1114B /1A1B1 1A1B1 WR11 Brass CCNB-A1114B-BR® 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114B-NP® 
Nickel Silver CCNB-A1114B-NS® 
A1114C /1A1C1 1A1C1 WR12 Brass CCNB-A1114C-BR® 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114C-NP® 
Nickel Silver CCNB-A1114C-NS®) 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
A1114D /1A1D1 1A1D1 WR13 Brass CCNB-A1114D-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114D-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114D-NS(3) 
A1114DD /1A1DD1 1A1DD1 WR23 Nickel Silver CCNB-A1114DD-NS®) 
A1114E/1A1E1 1A1E1 WR14 Brass CCNB-A1114E-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114E-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114E-NS(3) 
A1114F /1A1F1 1A1F1 WR15 Brass CCNB-A1114F-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114F-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114F-NS(3) 
A1114FM /1A1FM1 1A1FM1 BE14 Nickel Silver CCNB-A1114FM-NS) 
A1114G /1A1G1 1A1G1 WR16 Brass CCNB-A1114G-BR(8) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114G-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114G-NS(3) 
A1114H /1A1H1 1A1H1 WR17 Brass CCNB-A1114H-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114H-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114H-NS(3) 
A1114J /1A1J1 1A1J1 WR19 Brass CCNB-A1114J-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114J-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114J-NS(3) 
A1114K / 1A1K1 1A1K1 BE15 Brass CCNB-A1114K-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114K-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114K-NS(3) 
A1114L/1A1L1 1A1L1 BE13 Brass CCNB-A1114L-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114L-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114L-NS(3) 
A1114M /1A1M1 1A1M1 BE16 Nickel Silver CCNB-A1114M-NS®) 
A1114Q /1A1Q1 1A1Q1 - Nickel Silver CCNB-A1114Q-NS®) 
A1114R/1A1R1 1A1R1 - Brass CCNB-A1114R-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114R-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114R-NS(3) 
A1114TA/1A1TA1 1A1TA1 - Brass CCNB-A1114TA-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114TA-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114TA-NS(3) 
A1114TB/1A1TB1 1A1TB1 - Brass CCNB-A1114TB-BR(3) 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1114TB-NP(3) 
Nickel Silver CCNB-A1114TB-NS(3) 


CORBIN/RUSSWIN 


1001AH / 1012-59A1 59A1-5 CO111 Brass CCNB-1001AH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001AH-NP 
Nickel Silver CCNB-1001AH-NS 
1001ABM/1012-59AB_ | 59AB-5 CO895 Nickel Silver CCNB-1001ABM-NS"”) 
1001AM / 1012-59A 59A-5 CO147 Nickel Silver CCNB-1001AM-NS” 
1001BH / 1012-59B1 59B1-5 C0115 Brass CCNB-1001BH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001BH-NP 
Nickel Silver CCNB-1001BH-NS 
1001BM / 1012-59B 59B-5 CO148 Nickel Silver CCNB-1001BM-NS” 
1001C1 / 1012-59C1 59C1-5 C098 Brass CCNB-1001C1-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001C1-NP 
Nickel Silver CCNB-1001C1-NS 
1001C2 / 1012-59C2 59C2-5 C0137 | Brass CCNB-1001C2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001C2-NP 
Nickel Silver CCNB-1001C2-NS 
1001CM / 1012-59C 59C-5 C0149 Nickel Silver CCNB-1001CM-NS” 
1001CDM/1012-59CD_ | 59CD-5 CO151 Nickel Silver CCNB-1001CDM-NS” 
1001DH / 1012-59B2 59B2-5 CO117 Brass CCNB-1001DH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001DH-NP 
Nickel Silver CCNB-1001DH-NS 
1001DM / 1012-59D 59D-5 CO150 Nickel Silver CCNB-1001DM-NS”) 
1001EA 27-6 CO4 Brass CCNB-1001EA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001EA-NP 
Nickel Silver CCNB-1001EA-NS 
1001EG 67-6 CO36 Brass CCNB-1001EG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001EG-NP 
Nickel Silver CCNB-1001EG-NS 


=r0 


ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1001EH / 1012-60 60-5 CO87 Brass CCNB-1001EH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001EH-NP 
Nickel Silver CCNB-1001EH-NS 
1001EN 67-5 CO7 Brass CCNB-1001EN-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001EN-NP 
Nickel Silver CCNB-1001EN-NS 
1001ES 067-5 - Brass CCNB-1001ES-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001ES-NP 
Nickel Silver CCNB-1001ES-NS 
1001FH / 1012-59A2 59A2-5 C0113 Brass CCNB-1001FH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001FH-NP 
Nickel Silver CCNB-1001FH-NS 
1001D1 / 1012-59D1 59D1-5 C0121 Brass CCNB-1001D1-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001D1-NP 
Nickel Silver CCNB-1001D1-NS 
1001D2 / 1012-59D2 59D2-5 C0122 Brass CCNB-1001D2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001D2-NP 
Nickel Silver CCNB-1001D2-NS 
1001GRM/1012-59AD | 59AD-5 C0146 Nickel Silver CCNB-1001GRM-NS“) 
1001MA 57B1-6 CO126 Brass CCNB-1001MA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1001MA-NP 
Nickel Silver CCNB-1001MA-NS 
A1001AH/A1012-59A1 | 59A1-6 CO91 Brass CCNB-A1001AH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001AH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001AH-NS 
A1001ABM / A1012-59AB| 59AB-6 CO89 Nickel Silver CCNB-A1001ABM-NS” 
A1001AM /A1012-59A 59A-6 C0142 Nickel Silver CCNB-A1001AM-NS") 
A1001BH/A1012-59B1 | 59B1-6 CO94 Brass CCNB-A1001BH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001BH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001BH-NS 
A1001BM / A1012-59B 59B-6 C0143 Nickel Silver CCNB-A1001BM-NS™” 
A1001C1 / A1012-59C1 | 59C1-6 CO119 Brass CCNB-A1001C1-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001C1-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001C1-NS 
A1001C2 / A1012-59C2 | 59C2-6 CO102 Brass CCNB-A1001C2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001C2-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001C2-NS 
A1001CM / A1012-59C 59C-6 CO144 Nickel Silver CCNB-A1001CM-NSf) 
A1001CDM / A1012-59CDÎ 59CD-6 CO140 Nickel Silver CCNB-A1001CDM-NSt') 
A1001DH / A1012-59B2 | 59B2-6 CO95 Brass CCNB-A1001DH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001DH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001DH-NS 
A1001EH /A1012-60 60-6 CO88 Brass CCNB-A1001EH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001EH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001EH-NS 
A1001FH /A1012-59A2_ | 59A2-6 CO92 Brass CCNB-A1001FH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001FH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001FH-NS 
A1001D1 / A1012-59D1 59D1-6 CO107 Brass CCNB-A1001D1-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001D1-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001D1-NS 
A1001D2/A1012-59D2 | 59D2-6 CO108 Brass CCNB-A1001D2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1001D2-NP 
Nickel Silver CCNB-A1001D2-NS 
A1001DM /A1012-59D 59D-6 C0145 Nickel Silver CCNB-A1001DM-NS”) 
A1001GRM/A1012-AD_ | 59AD-6 CO90 Nickel Silver CCNB-A1001GRM-NS” 
R1001EG 77-6 CO62 Brass CCNB-R1001EG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-R1001EG-NP 
Nickel Silver CCNB-R1001EG-NS 
R1001EK 57D2-6 C0131 Brass CCNB-R1001EK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-R1001EK-NP 
Nickel Silver CCNB-R1001EK-NS 
R1001EN 77-5 COSK1 | Brass CCNB-R1001EN-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-R1001EN-NP 
Nickel Silver CCNB-R1001EN-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO. * | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
R1001EP 27D2-6 - Brass CCNB-R1001EP-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-R1001EP-NP 
Nickel Silver CCNB-R1001EP-NS 
R1001MJ 77A1-5 C0210 Brass CCNB-R1001MJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-R1001MJ-NP 
Nickel Silver CCNB-R1001MJ-NS 
1011 852-5 RU1 Brass CCNB-1011-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011-NP 
Nickel Silver CCNB-1011-NS 
1011-D1 /1012-D1 D1-5 RU45 Nickel Silver CCNB-1011-D1-NS“” 
1011-D2 /1012-D2 D2-5 RU47 Nickel Silver CCNB-1011-D2-NS“” 
1011-D3 / 1012-D3 D3-5 RU49 Nickel Silver CCNB-1011-D3-NS“” 
1011-D4 / 1012-D4 D4-5 RU51 Brass CCNB-1011-D4-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011-D4-NP 
Nickel Silver CCNB-1011-D4-NS 
1011-D12 /1012-D12 D12-5 RU96 Nickel Silver CCNB-1011-D12-NS” 
1011-D34 / 1012-D34 D34-5 RU97 Nickel Silver CCNB-1011-D34-NS“ 
1011-D41 /1012-D41 D41-5 RU98 Nickel Silver CCNB-1011-D41-NS” 
1011K1 N1-5 RU65 Brass CCNB-1011K1-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K1-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K1-NS 
1011K2 N2-5 RU66 Brass CCNB-1011K2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K2-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K2-NS 
1011K3 N3-5 RU67 Brass CCNB-1011K3-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K3-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K3-NS 
1011K4 N4-5 RU68 Brass CCNB-1011K4-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K4-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K4-NS 
1011K5 N5-5 RU69 Brass CCNB-1011K5-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K5-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K5-NS 
1011K6 N6-5 RU70 Brass CCNB-1011K6-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K6-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K6-NS 
1011K7 N7-5 RU71 Brass CCNB-1011K7-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K7-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K7-NS 
1011K8 N8-5 RU72 Brass CCNB-1011K8-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K8-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K8-NS 
1011K9 N9-5 RU73 Brass CCNB-1011K9-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K9-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K9-NS 
1011K10 N10-5 RU74 Brass CCNB-1011K10-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K10-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K10-NS 
1011K11 N11-5 RU75 Brass CCNB-1011K11-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K11-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K11-NS 
1011K12 N12-5 RU76 Brass CCNB-1011K12-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011K12-NP 
Nickel Silver CCNB-1011K12-NS 
1011K13 N13-5 RU77 Nickel Silver CCNB-1011K13-NS” 
1011-L1 L1-6 - Nickel Silver CCNB-1011-L1-NS® 
1011-L2 L2-6 - Nickel Silver CCNB-1011-L2-NS 
1011-L3 L3-6 - Nickel Silver CCNB-1011-L3-NS” 
1011-L4 L4-6 - Brass CCNB-1011-L4-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011-L4-NP 
Nickel Silver CCNB-1011-L4-NS 
1011-L12 L12-6 - Nickel Silver CCNB-1011-L12-NS® 
1011-L34 L34-6 - Nickel Silver CCNB-1011-L34-NS” 
1011-L41 L41-6 - Nickel Silver CCNB-1011-L41-NS” 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1011M 752-GGM - Brass CCNB-1011M-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011M-NP 
Nickel Silver CCNB-1011M-NS 
1011P / N1011P 981-5 RU4 Brass CCNB-1011P-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011P-NP 
Nickel Silver CCNB-1011P-NS 
1011S / N1011S 982-5 RU13 Brass CCNB-1011S-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1011S-NP 
Nickel Silver CCNB-1011S-NS 
1011T /N1011T 983-5 RU12 Nickel Silver CCNB-1011T-NS” 
A1011-D1 /A1012-D1 D1-6 RU46 Nickel Silver CCNB-A1011-D1-NS” 
A1011-D2 /A1012-D2 D2-6 RU48 Nickel Silver CCNB-A1011-D2-NS” 
A1011-D3 /A1012-D3 D3-6 RU50 Nickel Silver CCNB-A1011-D3-NS” 
A1011-D4 /A1012-D4 D4-6 RU52 Nickel Silver CCNB-A1011-D4-NS” 
A1011-D12 /A1012-D12 | D12-6 RU99 Nickel Silver CCNB-A1011-D12-NS” 
A1011-D34 /A1012-D34 | D34-6 RU100 Nickel Silver CCNB-A1011-D34-NS” 
A1011-D41 /A1012-D41 | D41-6 RU101 Nickel Silver CCNB-A1011-D41-NS® 
A1011-H1 /A1012-H1 H1-6 RU92 Nickel Silver CCNB-A1011-H1-NS® 
A1011-H2 /A1012-H2 H2-6 RU93 Brass CCNB-A1011H2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011H2-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011H2-NS 
A1011-H3 /A1012-H3 H3-6 RU94 Brass CCNB-A1011H3-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011H3-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011H3-NS 
A1011-H5 /A1012-H5 H5-6 RU105 Brass CCNB-A1011H5-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011H5-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011H5-NS 
A1011-H6 /A1012-H6 H6-6 RU106 Brass CCNB-A1011H6-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011H6-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011H6-NS 
A1011-H7 /A1012-H7 H7-6 RU107 Brass CCNB-A1011H7-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011H7-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011H7-NS 
A1011-H8 /A1012-H8 H8-6 RU108 Brass CCNB-A1011H8-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011H8-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011H8-NS 
A1011-L1 L1-6 CR16 Nickel Silver CCNB-A1011-L1-NS® 
A1011-L2 L2-6 CR26 Nickel Silver CCNB-A1011-L2-NS“) 
A1011-L3 L3-6 CR36 Nickel Silver CCNB-A1011-L3-NS“ 
A1011-L4 L4-6 CR46 Brass CCNB-A1011-L4-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011-L4-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011-L4-NS 
A1011-L12 L12-6 CR126 Nickel Silver CCNB-A1011-L12-NS® 
A1011-L34 L34-6 CR346 Nickel Silver CCNB-A1011-L34-NS“) 
A1011-L41 L41-6 CR416 Nickel Silver CCNB-A1011-L41-NS“” 
A1011M 9612-6 RU103 Brass CCNB-A1011M-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011M-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011M-NS 
A1011P 961-6 RU16 Brass CCNB-A1011P-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011P-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011P-NS 
A1011-N1 /A1011PD N1-6 RU31 Brass CCNB-A1011PD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PD-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PD-NS 
A1011-4N /A1011PE N4-6 RU34 Brass CCNB-A1011PE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PE-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PE-NS 
A1011-7N /A1011PG N7-6 RU37 Brass CCNB-A1011PG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PG-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PG-NS 
A1011-8N /A1011PH N8-6 RU38 Brass CCNB-A1011PH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PH-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
A1011-9N /A1011PJ N9-6 RU39 Brass CCNB-A1011PJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PJ-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PJ-NS 
A1011-2N /A1011PK N2-6 RU32 Brass CCNB-A1011PK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PK-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PK-NS 
A1011-10N /A1011PL N10-6 RU40 Brass CCNB-A1011PL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PL-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PL-NS 
A1011-12N /A1011PN N12-6 RU42 Brass CCNB-A1011PN-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PN-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PN-NS 
A1011PZ 6960-GGM Î RU19 Brass CCNB-A1011PZ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011PZ-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011PZ-NS 
A1011S 962-6 RU14 Brass CCNB-A1011S-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1011S-NP 
Nickel Silver CCNB-A1011S-NS 
A1011T 963-6 RU6 Nickel Silver CCNB-A1011T-NS” 
N1011M 9812-5 RU104 Brass CCNB-N1011M-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-N1011M-NP 
Nickel Silver CCNB-N1011M-NS 
DEXTER / MASTER 
1054KD N/A - Brass CCNB-1054KD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054KD-NP 
Nickel Silver CCNB-1054KD-NS 
D1054K 67 DE1 Brass CCNB-D1054K-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-D1054K-NP 
Nickel Silver CCNB-D1054K-NS 
D1054KA 62 DE2 Brass CCNB-D1054KA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-D1054KA-NP 
Nickel Silver CCNB-D1054KA-NS 
DXD30 67-D3 - Brass CCNB-DXD30-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-DXD30-NP 
Nickel Silver CCNB-DXD30-NS 
DOMINION 
DO6 DO6 Brass CCNB-DO6-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-DO6-NP 
Nickel Silver CCNB-DO6-NS 
S54F S54F - Brass CCNB-S54F-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S54F-NP 
Nickel Silver CCNB-S54F-NS 
EAGLE 
X1014F X1014F Brass CCNB-X1014F-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-X1014F-NP 
Nickel Silver CCNB-X1014F-NS 
FALCON 
1054WB/WC P1573E Brass CCNB-1054WB/WC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WB/WC-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WB/WC-NS 
1054WD KB1573G WR6 Brass CCNB-1054WD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WD-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WD-NS 
1054WF KB1573F - Brass CCNB-1054WF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WF-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WF-NS 
1054WH KB573H WR8 Brass CCNB-1054WH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WH-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WH-NS 
1054WJ KB1573J - Nickel Silver CCNB-1054WJ-NS“” 
1054WK KB1573K - Brass CCNB-1054WK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WK-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WK-NS 
1054WL KB1573L - Brass CCNB-1054WL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WL-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WL-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 

1054WN KB1573N - Nickel Silver CCNB-1054WN-NS” 

1054WP Brass CCNB-1054WP-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WP-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WP-NS 

1054WR KB1573R - Nickel Silver CCNB-1054WR-NS”) 

A1054WB/WC Brass CCNB-A1054WB/WC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WB/WC-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WB/WC-NS 

A1054WD KB1577G WR7 Brass CCNB-A1054WD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WD-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WD-NS 

A1054WF KB1577F WR32 Brass CCNB-A1054WF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WF-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WF-NS 

A1054WH KB1577H WR9Q Brass CCNB-A1054WH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WH-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WH-NS 

A1054WJ KB1577J WR33 Nickel Silver CCNB-A1054WJ-NS” 

A1054WK KB1577K WR34 Brass CCNB-A1054WK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WK-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WK-NS 

A1054WL KB1577L WR34 Brass CCNB-A1054WL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WL-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WL-NS 

A1054WN KB1577N WR36 Brass CCNB-A1054WN-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WN-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WN-NS 

A1054WP KB1577P WR37 Brass CCNB-A1054WP-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WP-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WP-NS 

A1054WR KB1577R WR38 Nickel Silver CCNB-A1054WR-NS”) 

FL1 12628A WR10 Brass CCNB-FL1-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL1-NP 
Nickel Silver CCNB-FL1-NS 

FL2 12628B WR11 Brass CCNB-FL2-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL2-NP 
Nickel Silver CCNB-FL2-NS 

FL3 12628D WR13 Brass CCNB-FL3-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL3-NP 
Nickel Silver CCNB-FL3-NS 

FL4 12628BD - Brass CCNB-FL4-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL4-NP 
Nickel Silver CCNB-FL4-NS 

FL5 12628E WR14 Brass CCNB-FL5-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL5-NP 
Nickel Silver CCNB-FL5-NS 

FL6 12628F WR15 Brass CCNB-FL6-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL6-NP 
Nickel Silver CCNB-FL6-NS 

FL7 12628G WR16 Brass CCNB-FL7-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL7-NP 
Nickel Silver CCNB-FL7-NS 

FL8 12628H WR17 Brass CCNB-FL8-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL8-NP 
Nickel Silver CCNB-FL8-NS 

FL9 12628J WR19 Brass CCNB-FL9-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL9-NP 
Nickel Silver CCNB-FL9-NS 

FL10 12628M BE16 Brass CCNB-FL10-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-FL10-NP 
Nickel Silver CCNB-FL10-NS 

GENERAL 

G191/1190A1 100-A1 G1 Nickel Silver CCNB-G191-NS” 

G192/1190A2 100-A2 G2 Nickel Silver CCNB-G192-NS") 

G193 / 1190A3 100-A3 G3 Nickel Silver CCNB-G193-NS) 

G198 / 1190A8 100-A8 G8 Nickel Silver CCNB-G198-NS“) 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1054MT 1054MT - Brass CCNB-1054MT-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054MT-NP 
Nickel Silver CCNB-1054MT-NS 
X1054K X1054K IN3 Brass CCNB-X1054K-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-X1054K-NP 
Nickel Silver CCNB-X1054K-NS 
L1054B L1054B - Brass CCNB-L1054B-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-L1054B-NP 
Nickel Silver CCNB-L1054B-NS 
KWIKSET / TITAN 
1063KW-1176/KW1 Only | 1-1063 KW1 Brass CCNB-1063KW-BR® 
Nickel Plated Brass | CCNB-1063KW-NP® 
Nickel Silver CCNB-1063KW-NS® 
1176/KW1-A1176ST-KW10 | O8260KW KW9 Brass CCNB-1176-BR® 
Nickel Plated Brass | CCNB-1176-NP® 
Nickel Silver CCNB-1176-NS® 
A1176 KW2 Brass CCNB-A1176-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1176-NP 
Nickel Silver CCNB-A1176-NS 
LOCKWOOD 
1004 B308 L1 Brass CCNB-1004-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1004-NP 
Nickel Silver CCNB-1004-NS 
1004A B310 L4 Brass CCNB-1004A-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1004A-NP 
Nickel Silver CCNB-1004A-NS 
A1015HD - Brass CCNB-A1015HD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015HD-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015HD-NS 
A1015LR B318L L29 Brass CCNB-A1015LR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015LR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015LR-NS 
A1015NR B318N L30 Brass CCNB-A1015NR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015NR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015NR-NS 
A1015PR B318P L31 Brass CCNB-A1015PR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015PR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015PR-NS 
A1015QR B318Q L32 Brass CCNB-A1015QR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015QR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015QR-NS 
A1015R B317R L13 Brass CCNB-A1015R-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015R-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015R-NS 
A1015RR B318R L33 Brass CCNB-A1015RR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015RR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015RR-NS 
A1015SR B318S L34 Brass CCNB-A1015SR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015SR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015SR-NS 
A1015T B317T L15 Brass CCNB-A1015T-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015T-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015T-NS 
A1015TR B318T L35 Brass CCNB-A1015TR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015TR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015TR-NS 
A1015UR B318U L36 Brass CCNB-A1015UR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015UR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015UR-NS 
A1015VR B318V L37 Brass CCNB-A1015VR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015VR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015VR-NS 
A1015WR B318W L38 Nickel Silver CCNB-A1015WR-NS” 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 

A1015XR B318X L39 Nickel Silver CCNB-A1015XR-NS” 

A1015YR B318Y L40 Brass CCNB-A1015YR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1015YR-NP 
Nickel Silver CCNB-A1015YR-NS 

L1015T - Brass CCNB-L1015T-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-L1015T-NP 
Nickel Silver CCNB-L1015T-NS 

L1015U - Brass CCNB-L1015U-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-L1015U-NP 
Nickel Silver CCNB-L1015U-NS 

L1015X - Brass CCNB-L1015X-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-L1015X-NP 
Nickel Silver CCNB-L1015X-NS 


MASTER 


1092 1K M1 Brass CCNB-1092-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1092-NP 
Nickel Silver CCNB-1092-NS 
NATIONAL 
R1064E D4295 NA5 Brass CCNB-R1064E-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-R1064E-NP 
Nickel Silver CCNB-R1064E-NS 
SARGENT 
1007CA 278CA $700 Brass CCNB-1007CA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CA-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CA-NS 
1007CB 278CB S710 Brass CCNB-1007CB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CB-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CB-NS 
1007CC 278CC $720 Brass CCNB-1007CC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CC-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CC-NS 
1007CD 273CD S80 Nickel Silver CCNB-1007CD-NS) 
1007CDH 273CDH S783 Nickel Silver CCNB-1007CDH-NS"”) 
1007CE 278CE $730 Brass CCNB-1007CE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CE-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CE-NS 
1007CF 278CF S740 Brass CCNB-1007CF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CF-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CF-NS 
1007CG 278CG S750 Brass CCNB-1007CG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CG-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CG-NS 
1007CH 273CH S784 Nickel Silver CCNB-1007CH-NS) 
1007CHM 273CHM S787 Nickel Silver CCNB-1007CHM-NS” 
1007CJ 278CJ S760 Brass CCNB-1007CJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CJ-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CJ-NS 
1007CK 278CK S770 Brass CCNB-1007CK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CK-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CK-NS 
1007CL 278CL $780 Brass CCNB-1007CL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007CL-NP 
Nickel Silver CCNB-1007CL-NS 
1007CM 273CM S785 Nickel Silver CCNB-1007CM-NS“ 
1007CN 273CN S781 Nickel Silver CCNB-1007CN-NS”) 
1007HA 275HA - Brass CCNB-1007HA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HA-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HA-NS 
1007HB 275HB - Brass CCNB-1007HB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HB-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HB-NS 
1007HC 275HC - Brass CCNB-1007HC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HC-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HC-NS 
1007HD 275HD - Nickel Silver CCNB-1007HD-NS") 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1007HDH 273HDH - Brass CCNB-1007HDH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HDH-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HDH-NS 
1007HE 275HE - Brass CCNB-1007HE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HE-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HE-NS 
1007HF 275HF - Brass CCNB-1007HF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HF-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HF-NS 
1007HG 275HG - Nickel Silver CCNB-1007HG-NS” 
1007HH 273HH - Nickel Silver CCNB-1007HH-NS" 
1007HJ 275HJ - Brass CCNB-1007HJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HJ-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HJ-NS 
1007HK 275HK - Brass CCNB-1007HK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HK-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HK-NS 
1007HL 275HL - Brass CCNB-1007HL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007HL-NP 
Nickel Silver CCNB-1007HL-NS 
1007HM 273HM - Nickel Silver CCNB-1007HM-NS“ 
1007HN 273HN - Nickel Silver CCNB-1007HN-NS”) 
1007LA 275LA $220 Brass CCNB-1007LA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LA-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LA-NS 
1007LB 275LB $230 Nickel Silver CCNB-1007LB-NS”) 
1007LC 275LC $240 Brass CCNB-1007LC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LC-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LC-NS 
1007LD 270LD S793 Brass CCNB-1007LD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LD-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LD-NS 
1007LDH 270LDH S796 Brass CCNB-1007LDH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LDH-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LDH-NS 
1007LDM 270LDM S797 Nickel Silver CCNB-1007LDM-NS" 
1007LHM 270LHM S798 Nickel Silver CCNB-1007LHM-NS” 
1007LE 275LE $250 Brass CCNB-1007LE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LE-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LE-NS 
1007LF 275LF S260 Brass CCNB-1007LF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LF-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LF-NS 
1007LG 275LG S270 Brass CCNB-1007LG-NS"” 
1007LH 270LH S794 Nickel Plated Brass | CCNB-1007LH-NS” 
1007LJ 275LJ $280 Brass CCNB-1007LJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LJ-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LJ-NS 
1007LK 275LK $290 Brass CCNB-1007LK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LK-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LK-NS 
1007LL 275LL S300 Brass CCNB-1007LL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007LL-NP 
Nickel Silver CCNB-1007LL-NS 
1007LM 270LM S795 Nickel Silver CCNB-1007LM-NS” 
N1007KMB 270LN S799 Nickel Silver CCNB-N1007KMB-NS") 
01007CA 6278CA $700 Brass CCNB-01007CA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CA-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CA-NS 
01007CB 6278CB S71 Brass CCNB-01007CB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CB-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CB-NS 
01007CC 6278CC $72 Brass CCNB-1007CC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CC-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CC-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
01007CD 6273CD S79 Nickel Silver CCNB-01007CD-NS” 
01007CDH 6273CDH S782 Nickel Silver CCNB-01007CDH-NS” 
01007CE 6278CE $73 Brass CCNB-01007CE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CE-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CE-NS 
01007CF 6278CF S74 Brass CCNB-01007CF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CF-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CF-NS 
01007CG 6278CG S75 Brass CCNB-01007CG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CG-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CG-NS 
01007CH 6273CH S788 Nickel Silver CCNB-01007CH-NSf1) 
01007CHM 6273CHM S791 Nickel Silver CCNB-01007CHM-NS(“) 
01007CJ 6278CJ S76 Brass CCNB-01007CJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CJ-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CJ-NS 
01007CK 6278CK $770 Brass CCNB-01007CK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CK-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CK-NS 
01007CL 6278CL $78 Brass CCNB-01007CL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007CL-NP 
Nickel Silver CCNB-01007CL-NS 
01007CM 6273CM S789 Nickel Silver CCNB-01007CM-NS'f') 
01007CN 6273CN $792 Nickel Silver CCNB-01007CN-NS 
01007HA 6275HA $843 Brass CCNB-01007HA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HA-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HA-NS 
01007HB 6275HB S844 Brass CCNB-01007HB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HB-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HB-NS 
01007HC 6275HC $845 Brass CCNB-01007HC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HC-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HC-NS 
01007HD 6270HD S8900 Nickel Silver CCNB-01007HD-NSf) 
01007HDH 6270HDH - Brass CCNB-01007HDH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HDH-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HDH-NS 
01007HE 6275HE S846 Brass CCNB-01007HE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HE-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HE-NS 
01007HF 6275HF S847 Brass CCNB-01007HF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HF-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HF-NS 
01007HG 6275HG S848 Nickel Silver CCNB-01007HG-NS” 
01007HH 6270HH $8901 Nickel Silver CCNB-01007HH-NS") 
01007HJ 6275HJ - Brass CCNB-01007HJ-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HJ-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HJ-NS 
01007HK 6275HK - Brass CCNB-01007HK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HK-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HK-NS 
01007HL 6275HL - Brass CCNB-01007HL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007HL-NP 
Nickel Silver CCNB-01007HL-NS 
01007HM 6270LHM S805 Nickel Silver CCNB-01007HM-NS(1) 
01007HN 6270HN - Nickel Silver CCNB-01007HN-NS(1) 
01007LA 6275LA $22 Brass CCNB-01007LA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LA-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LA-NS 
01007LB 6275LB $23 Nickel Silver CCNB-01007LB-NS(1) 
01007LC 6275LC $24 Brass CCNB-01007LC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LC-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LC-NS 
01007LD 6270LD S800 Brass CCNB-01007LD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LD-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LD-NS 
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01007LDH 6270LDH S803 Brass CCNB-01007LDH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LDH-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LDH-NS 
01007LDM 6270LDM - Nickel Silver CCNB-01007LDM-NS'f1) 
01007LHM 6270LHM - Brass CCNB-01007LHM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LHM-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LHM-NS 
01007LE 6275LE S25 Brass CCNB-01007LE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LE-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LE-NS 
01007LF 6275LF S26 Brass CCNB-01007LF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LF-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LF-NS 
01007LG 6275LG S27 Nickel Silver CCNB-01007LG-NS™ 
01007LH 6270LH S801 Nickel Silver CCNB-01007LH-NS” 
01007LJ 6275LJ S28 Nickel Silver CCNB-01007LJ-NS" 
01007LK 6275LK S29 Brass CCNB-01007LK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LK-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LK-NS 
01007LL 6275LL S300 Brass CCNB-01007LL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LL-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LL-NS 
01007LM 6270LM S802 Brass CCNB-01007LM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007LM-NP 
Nickel Silver CCNB-01007LM-NS 
N1007KMB 270LN S799 Nickel Silver CCNB-N1007KMB-NS”) 
N1007KMA 6270LN S6 Brass CCNB-N1007KMA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-N1007KMA-NP 
Nickel Silver CCNB-N1007KMA-NS 
1007RA 275RA $500 Brass CCNB-1007RA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RA-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RA-NS 
1007RB 275RB S510 Brass CCNB-1007RB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RB-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RB-NS 
1007RC 275RC S520 Nickel Silver CCNB-1007RC-NS(!) 
1007RD 270RD S806 Brass CCNB-1007RD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RD-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RD-NS 
1007RE 275RE S530 Brass CCNB-1007RE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RE-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RE-NS 
1007RF 275RF S540 Brass CCNB-1007RF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RF-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RF-NS 
1007RG 275RG $550 Nickel Silver CCNB-1007RG-NS” 
1007RH 270RH S807 Nickel Silver CCNB-1007RH-NS” 
1007RJ 275RJ S560 Nickel Silver CCNB-1007RJ-NS(1) 
1007RK 275RK S570 Nickel Silver CCNB-1007RK-NS” 
1007RL 275RL S580 Brass CCNB-1007RL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RL-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RL-NS 
1007RM 270RM S808 Brass CCNB-1007RM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RM-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RM-NS 
1007RDH 270RDH S809 Nickel Silver CCNB-1007RDH-NS") 
1007RDM 270RDM S810 Brass CCNB-1007RDM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RDM-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RDM-NS 
1007RHM 270RHM S811 Brass CCNB-1007RHM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1007RHM-NP 
Nickel Silver CCNB-1007RHM-NS 
1010N 275S S68 Brass CCNB-1010N-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1010N-NP 
Nickel Silver CCNB-1010N-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1010U 265U S4 Nickel Silver CCNB-1010U-NSf1) 
L1010N 6275S S69 Brass CCNB-L1010N-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-L1010N-NP 
Nickel Silver CCNB-L1010N-NS 
N1007KMB 270LN $799 Brass CCNB-N1007KMB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-N1007KMB-NP 
Nickel Silver CCNB-N1007KMB-NS 
01007RA 6275RA S50 Brass CCNB-01007RA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RA-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RA-NS 
01007RB 6275RB S51 Brass CCNB-01007RB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RB-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RB-NS 
01007RC 6275RC $52 Nickel Silver CCNB-01007RC-NS” 
01007RD 6270RD $812 Brass CCNB-01007RD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RD-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RD-NS 
01007RE 6275RE $53 Brass CCNB-01007RE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RE-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RE-NS 
01007RF 6275RF S54 Brass CCNB-01007RF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RF-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RF-NS 
01007RG 6275RG S55 Nickel Silver CCNB-01007RG-NS” 
01007RH 6270RH $813 Nickel Silver CCNB-01007RH-NS” 
01007RJ 6275RJ S56 Nickel Silver CCNB-01007RJU-NS” 
01007RK 6275RK S57 Nickel Silver CCNB-01007RK-NS” 
01007RL 6275RL S58 Nickel Silver CCNB-01007RL-NS” 
01007RM 6270RM S814 Brass CCNB-01007RM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RM-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RM-NS 
01007RDH 6270RDH S815 Brass CCNB-01007RDH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RDH-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RDH-NS 
01007RDM 6270RDM S816 Brass CCNB-01007RDM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RDM-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RDM-NS 
01007RHM 6270RHM S817 Brass CCNB-01007RHM-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-01007RHM-NP 
Nickel Silver CCNB-01007RHM-NS 
N1007RMA 6270RN S59 Brass CCNB-N1007RMA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-N1007RMA-NP 
Nickel Silver CCNB-N1007RMA-NS 
1022 K9 SE1 Brass CCNB-1022-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1022-NP 
Nickel Silver CCNB-1022-NS 
1145 100C SC1 Brass CCNB-1145-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145-NP 
Nickel Silver CCNB-1145-NS 
1145A 101C SC4 Brass CCNB-1145A-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145A-NP 
Nickel Silver CCNB-1145A-NS 
1145CE 100CE SC5 Brass CCNB-1145CE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145CE-NP 
Nickel Silver CCNB-1145CE-NS 
1145E 100E SC8 Brass CCNB-1145E-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145E-NP 
Nickel Silver CCNB-1145E-NS 
1145EF 100EF SC23 Nickel Silver CCNB-1145EF-NS® 
1145F 100F SC7 Brass CCNB-1145F- BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145F-NP 
Nickel Silver CCNB-1145F-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
1145FG 100FG SC29 Nickel Silver CCNB-1145FG-NS” 
1145G 100G SC11 Brass CCNB-1145G-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145G-NP 
Nickel Silver CCNB-1145G-NS 
1145H 100H SC13 Brass CCNB-1145H-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145H-NP 
Nickel Silver CCNB-1145H-NS 
1145J 100J SC15 Brass CCNB-1145J-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145J-NP 
Nickel Silver CCNB-1145J-NS 
1145K 100K SC17 Brass CCNB-1145K-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1145K-NP 
Nickel Silver CCNB-1145K-NS 
1145L 100L SC19 Nickel Silver CCNB-1145L-NS” 
A1145CE 101CE SC21 Brass CCNB-A1145CE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145CE-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145CE-NS 
A1145E 101E SC9 Brass CCNB-A1145E-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145E-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145E-NS 
A1145EF 101EF SC24 Nickel Silver CCNB-A1145EF-NS® 
A1145F 101F SC10 Brass CCNB-A1145F-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145F-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145F-NS 
A1145FG 101FG SC30 Nickel Silver CCNB-A1145FG-NS” 
A1145G 101G SC12 Brass CCNB-A1145G-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145G-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145G-NS 
A1145H 101H SC14 Brass CCNB-A1145H-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145H-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145H-NS 
A1145J 101J SC16 Brass CCNB-A1145J-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145J-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145J-NS 
A1145K 101K SC18 Brass CCNB-A1145K-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145K-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145K-NS 
A1145L 101L SC20 Brass CCNB-A1145L-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1145L-NP 
Nickel Silver CCNB-A1145L-NS 
$C1240 101-1240 SC62 Brass CCNB-SC1240-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1240-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1240-NS 
SC1246 101-1246 SC33 Brass CCNB-SC1246-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1246-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1246-NS 
SC1247 101-1247 SC25 Brass CCNB-SC1247-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1247-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1247-NS 
SC1248 101-1248 SC26 Brass CCNB-SC1248-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1248-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1248-NS 
$C1345 101-1345 SC39 Brass CCNB-SC1345-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1345-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1345-NS 
SC1347 101-1347 SC31 Brass CCNB-SC1347-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1347-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1347-NS 
$C1348 101-1348 SC27 Brass CCNB-SC1348-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1348-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1348-NS 
$C1357 101-1357 - Brass CCNB-SC1357-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1357-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1357-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
SC1368 101-1368 - Brass CCNB-SC1368-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1368-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1368-NS 
SC1400 101-1400 SC50 Brass CCNB-SC1400-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1400-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1400-NS 
SC1456 101-1456 SC34 Brass CCNB-SC1456-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1456-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1456-NS 
SC1457 101-1457 SC41 Brass CCNB-SC1457-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1457-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1457-NS 
SC1458 101-1458 - Brass CCNB-SC1458-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1458-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1458-NS 
SC1460 101-1460 SC60 Brass CCNB-SC1460-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1460-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1460-NS 
SC1467 101-1467 SC28 Brass CCNB-SC1467-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1467-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1467-NS 
SC1468 101-1468 SC35 Brass CCNB-SC1468-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-SC1468-NP 
Nickel Silver CCNB-SC1468-NS 


VIRO 


VR91 


Brass CCNB-VR91-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-VR91-NP 
Nickel Silver CCNB-VR91-NS 


1054WB/WC 1555 WR3 Brass CCNB-1054WB/WC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1054WB/WC-NP 
Nickel Silver CCNB-1054WB/WC-NS 

A1054WB/WC 1559 WR4 Brass CCNB-A1054WB/WC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-A1054WB/WC-NP 
Nickel Silver CCNB-A1054WB/WC-NS 


WESLOCK 


1175 /1175N 12344 WK1 Brass CCNB-1175-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-1175-NP 
Nickel Silver CCNB-1175-NS 
998 11GMK Y4 Brass CCNB-998-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998-NP 
Nickel Silver CCNB-998-NS 
998A 117GMK Y339 Brass CCNB-998A-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998A-NP 
Nickel Silver CCNB-998A-NS 
998GA 11GA Y78 Brass CCNB-998GA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GA-NP 
Nickel Silver CCNB-998GA-NS 
998GB 11GB Y79 Brass CCNB-998GB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GB-NP 
Nickel Silver CCNB-998GB-NS 
998GC 11GC Y80 Brass CCNB-998GC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GC-NP 
Nickel Silver CCNB-998GC-NS 
998GD 11GD Y81 Brass CCNB-998GD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GD-NP 
Nickel Silver CCNB-998GD-NS 
998GE 11GE Y82 Brass CCNB-998GE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GE-NP 
Nickel Silver CCNB-998GE-NS 
998GF 11GF Y83 Brass CCNB-998GF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GF-NP 
Nickel Silver CCNB-998GF-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
998GG 11GG Y84 Brass CCNB-998GG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GG-NP 
Nickel Silver CCNB-998GG-NS 
998GH 11GH Y85 Brass CCNB-998GH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GH-NP 
Nickel Silver CCNB-998GH-NS 
998GK 11GK Y86 Brass CCNB-998GK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GK-NP 
Nickel Silver CCNB-998GK-NS 
D-or-S998GA 117GA Y308 Brass CCNB-S998GA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GA-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GA-NS 
D-or-S998GB 117GB Y309 Brass CCNB-S998GB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GB-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GB-NS 
D-or-S998GC 117GC Y310 Brass CCNB-S998GC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GC-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GC-NS 
D-or-S998GD 117GD Y311 Brass CCNB-S998GD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GD-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GD-NS 
D-or-S998GE 117GE Y312 Nickel Silver CCNB-S998GE-NS” 
D-or-S998GF 117GF Y313 Nickel Silver CCNB-S998GF-NS“) 
D-or-S998GG 117GG Y314 Brass CCNB-S998GG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GG-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GG-NS 
D-or-S998GH 117GH Y315 Brass CCNB-S998GH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GH-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GH-NS 
D-or-S998GK 117GK Y316 Brass CCNB-S998GK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-S998GK-NP 
Nickel Silver CCNB-S998GK-NS 
H998 411GMK Y259 Brass CCNB-H998-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998-NP 
Nickel Silver CCNB-H998-NS 
H998R 411VMK Y244 Brass CCNB-H998R-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998R-NP 
Nickel Silver CCNB-H998R-NS 
H998GA 411GA Y250 Brass CCNB-H998GA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GA-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GA-NS 
H998GB 411GB Y251 Brass CCNB-H998GB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GB-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GB-NS 
H998GC 411GC Y252 Brass CCNB-H998GC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GC-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GC-NS 
H998GD 411GD Y253 Brass CCNB-H998GD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GD-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GD-NS 
H998GE 411GE Y254 Brass CCNB-H998GE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GE-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GE-NS 
H998GF 411GF Y255 Brass CCNB-H998GF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GF-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GF-NS 
H998GG 411GG Y256 Brass CCNB-H998GG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GG-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GG-NS 
H998GH 411GH Y257 Brass CCNB-H998GH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GH-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GH-NS 
H998GK 411GK Y258 Brass CCNB-H998GK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998GK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998GK-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
998GST 11GST Y5 Brass CCNB-998GST-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GST-NP 
Nickel Silver CCNB-998GST-NS 
998LA 11LA - Brass CCNB-998LA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LA-NP 
Nickel Silver CCNB-998LA-NS 
998LB 11LB - Brass CCNB-998LB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LB-NP 
Nickel Silver CCNB-998LB-NS 
998LC 11LC - Brass CCNB-998LC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LC-NP 
Nickel Silver CCNB-998LC-NS 
998LD 11LD - Brass CCNB-998LD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LD-NP 
Nickel Silver CCNB-998LD-NS 
998LE 11LE - Nickel Silver CCNB-998LE-NS(1) 
998LF 11LF - Nickel Silver CCNB-998LF-NS“) 
998LG 11LG - Brass CCNB-998LG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LG-NP 
Nickel Silver CCNB-998LG-NS 
998LH 11LH - Brass CCNB-998LH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LH-NP 
Nickel Silver CCNB-998LH-NS 
998LK 11LK - Brass CCNB-998LK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998LK-NP 
Nickel Silver CCNB-998LK-NS 
998GL 11GL - Brass CCNB-998GL-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998GL-NP 
Nickel Silver CCNB-998GL-NS 
998R 11 VMK Y98 Brass CCNB-998R-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998R-NP 
Nickel Silver CCNB-998R-NS 
998S 8GMK Y3 Brass CCNB-998S-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998S-NP 
Nickel Silver CCNB-998S-NS 
998SA 11SA Y116 Brass CCNB-998SA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SA-NP 
Nickel Silver CCNB-998SA-NS 
998SB 11SB Y117 Brass CCNB-998SB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SB-NP 
Nickel Silver CCNB-998SB-NS 
998SC 11SC Y118 Brass CCNB-998SC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SC-NP 
Nickel Silver CCNB-998SC-NS 
998SD 11SD Y119 Brass CCNB-998SD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SD-NP 
Nickel Silver CCNB-998SD-NS 
998SE 11SE Y120 Nickel Silver CCNB-998SE-NS") 
998SF 11SF Y121 Nickel Silver CCNB-998SF-NS” 
998SG 11SG Y122 Brass CCNB-998SG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SG-NP 
Nickel Silver CCNB-998SG-NS 
998SH 11SH Y123 Brass CCNB-998SH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SH-NP 
Nickel Silver CCNB-998SH-NS 
998SK 11SK Y124 Brass CCNB-998SK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SK-NP 
Nickel Silver CCNB-998SK-NS 
998SMK 11SMK Y125 Brass CCNB-998SMK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998SMK-NP 
Nickel Silver CCNB-998SMK-NS 
H998SMK 411SMK Y270 Brass CCNB-H998SMK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SMK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SMkK-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
H998SA 411SA Y261 Brass CCNB-H998SA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SA-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SA-NS 
H998SB 411SB Y262 Brass CCNB-H998SB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SB-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SB-NS 
H998SC 411SC Y263 Brass CCNB-H998SC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SC-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SC-NS 
H998SD 411SD Y264 Brass CCNB-H998SD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SD-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SD-NS 
H998SE 411SE Y265 Brass CCNB-H998SE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SE-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SE-NS 
H998SF 411SF Y266 Brass CCNB-H998SF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SF-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SF-NS 
H998SG 411SG Y267 Brass CCNB-H998SG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SG-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SG-NS 
H998SH 411SH Y268 Brass CCNB-H998SH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SH-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SH-NS 
H998SK 411SK Y269 Brass CCNB-H998SK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998SK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998SK-NS 
998TA 11TA Y212 Brass CCNB-998TA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TA-NP 
Nickel Silver CCNB-998TA-NS 
998TB 11TB Y213 Brass CCNB-998TB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TB-NP 
Nickel Silver CCNB-998TB-NS 
998TC 11TC Y214 Brass CCNB-998TC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TC-NP 
Nickel Silver CCNB-998TC-NS 
998TD 11TD Y215 Brass CCNB-998TD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TD-NP 
Nickel Silver CCNB-998TD-NS 
998TE 11TE Y216 Nickel Silver CCNB-998TE-NS” 
998TF 11TF Y217 Brass CCNB-998TF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TF-NP 
Nickel Silver CCNB-998TF-NS 
998TG 11TG Y218 Brass CCNB-998TG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TG-NP 
Nickel Silver CCNB-998TG-NS 
998TH 11TH Y219 Brass CCNB-998TH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TH-NP 
Nickel Silver CCNB-998TH-NS 
998TK 11TK Y220 Brass CCNB-998TK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TK-NP 
Nickel Silver CCNB-998TK-NS 
998TMK 11TMK Y221 Brass CCNB-998TMK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998TMK-NP 
Nickel Silver CCNB-998TMK-NS 
H998TA 411TA Y299 Brass CCNB-H998TA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TA-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TA-NS 
H998TB 411TB Y300 Brass CCNB-H998TB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TB-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TB-NS 
H998TC 411TC Y301 Brass CCNB-H998TC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TC-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TC-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
H998TD 411TD Y302 Brass CCNB-H998TD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TD-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TD-NS 
H998TE 411TE Y303 Nickel Silver CCNB-H998TE-NS") 
H998TF 411TF Y304 Brass CCNB-H998TF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TF-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TF-NS 
H998TG 411TG Y305 Brass CCNB-H998TG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TG-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TG-NS 
H998TH 411TH Y306 Brass CCNB-H998TH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TH-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TH-NS 
H998TK 411TK Y307 Brass CCNB-H998TK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TK-NS 
H998TMK 411TMK Y328 Brass CCNB-H998TMK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998TMK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998TMK-NS 
998VA 11VA Y89 Brass CCNB-998VA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VA-NP 
Nickel Silver CCNB-998VA-NS 
998VB 11VB Y90 Brass CCNB-998VB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VB-NP 
Nickel Silver CCNB-998VB-NS 
998VC 11VC Y91 Brass CCNB-998VC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VC-NP 
Nickel Silver CCNB-998VC-NS 
998VD 11VD Y92 Brass CCNB-998VD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VD-NP 
Nickel Silver CCNB-998VD-NS 
998VE 11VE Y93 Brass CCNB-998VE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VE-NP 
Nickel Silver CCNB-998VE-NS 
998VF 11VF Y94 Brass CCNB-998VF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VF-NP 
Nickel Silver CCNB-998VF-NS 
998VG 11VG Y95 Brass CCNB-998VG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VG-NP 
Nickel Silver CCNB-998VG-NS 
998VH 11VH Y96 Brass CCNB-998VH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VH-NP 
Nickel Silver CCNB-998VH-NS 
998VK 11VK Y97 Brass CCNB-998VK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998VK-NP 
Nickel Silver CCNB-998VK-NS 
H998VA 411VA Y235 Brass CCNB-H998VA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VA-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VA-NS 
H998VB 411VB Y236 Brass CCNB-H998VB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VB-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VB-NS 
H998VC 411VC Y237 Brass CCNB-H998VC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VC-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VC-NS 
H998VD 411VD Y238 Brass CCNB-H998VD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VD-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VD-NS 
H998VE 411VE Y239 Brass CCNB-H998VE-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VE-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VE-NS 
H998VF 411VF Y240 Brass CCNB-H998VF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VF-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VF-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
H998VG 411VG Y241 Brass CCNB-H998VG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VG-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VG-NS 
H998VH 411VH Y242 Brass CCNB-H998VH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VH-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VH-NS 
H998VK 411VK Y243 Brass CCNB-H998VK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998VK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998VK-NS 
998YA 11YA Y400 Brass CCNB-998YA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YA-NP 
Nickel Silver CCNB-998YA-NS 
998YB 11YB Y401 Brass CCNB-998YB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YB-NP 
Nickel Silver CCNB-998YB-NS 
998YC 11YC Y402 Brass CCNB-998YC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YC-NP 
Nickel Silver CCNB-998YC-NS 
998YD 11YD Y403 Brass CCNB-998YD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YD-NP 
Nickel Silver CCNB-998YD-NS 
998YE 11YE Y404 Nickel Silver CCNB-998YE-NS") 
998YF 11YF Y405 Brass CCNB-998YF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YF-NP 
Nickel Silver CCNB-998YF-NS 
998YG 11YG Y406 Brass CCNB-998YG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YG-NP 
Nickel Silver CCNB-998YG-NS 
998YH 11YH - Brass CCNB-998YH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YH-NP 
Nickel Silver CCNB-998YH-NS 
998YK 11YK - Brass CCNB-998YK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YK-NP 
Nickel Silver CCNB-998YK-NS 
998YMK 11YMK Y407 Brass CCNB-998YMK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-998YMK-NP 
Nickel Silver CCNB-998YMK-NS 
H998YA 411YA Y420 Brass CCNB-H998YA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YA-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YA-NS 
H998YB 411YB Y421 Brass CCNB-H998YB-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YB-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YB-NS 
H998YC 411YC Y422 Brass CCNB-H998YC-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YC-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YC-NS 
H998YD 411YD Y423 Brass CCNB-H998YD-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YD-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YD-NS 
H998YE 411YE Y424 Nickel Silver CCNB-H998YE-NS” 
H998YF 411YF Y425 Brass CCNB-H998YF-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YF-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YF-NS 
H998YG 411YG Y426 Brass CCNB-H998YG-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YG-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YG-NS 
H998YH 411YH - Brass CCNB-H998YH-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YH-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YH-NS 
H998YK 411YK - Brass CCNB-H998YK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YK-NS 
H998YMK 411YMK Y427 Brass CCNB-H998YMK-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-H998YMK-NP 
Nickel Silver CCNB-H998YMK-NS 
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ILCO® KEYWAY OEM KUSTOM 
NUMBER KEY NO.* | KEY NO.* | MATERIAL/FINISH ORDER THIS NUMBER 
01122 H7W Y11 Brass CCNB-01122-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-0O1122-NP 
Nickel Silver CCNB-01122-NS 
01122A 9278B10R |- Brass CCNB-O1122A-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-O1122A-NP 
Nickel Silver CCNB-01122A-NS 
01122AR E1019B10L | - Brass CCNB-01122AR-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-O1122AR-NP 
Nickel Silver CCNB-01122AR-NS 
01122R EN11C20R | - Brass CCNB-O01122R-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-O1122R-NP 
Nickel Silver CCNB-01122R-NS 
999 8 Y1 Brass CCNB-999-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-999-NP 
Nickel Silver CCNB-999-NS 
999A 11 Y2 Brass CCNB-999A-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-999A-NP 
Nickel Silver CCNB-999A-NS 
999GA 8GA Y36 Brass CCNB-999GA-BR 
Nickel Plated Brass | CCNB-999GA-NP 
Nickel Silver CCNB-999GA-NS 


(1) While nickel silver material is strongly recommended for all sectional keys because of its greater resistance to twisting and 
breakage, this key is available only in nickel silver. 
(2) The standard lico neuter bow Kwikset key (number CCNB-1176--) is the dual purpose 1176/KW1 & A1176ST/KW10 key with 
staggered shoulders. If you want the neuter bow key that has even top and bottom shoulders and will operate only the 5 pin 
kwikset locks, please order key number CCNB-1063KW--). 
(3) These keys are manufactured in 7 pin length. 


* All OEM and competitors key identification numbers are provided for reference only. While we strive to provide accurate infor- 
mation, always compare the original to the key profile shown in the Ilco Key Blank Directory before ordering. 


Need a key that you do not see listed? We are constantly adding new keyway availability. Check with the factory to see if the one 
you are seeking is available. 


Custom Key Design Charges 
One time die design fees, prices are for each individual die: 


Text Only: $150.00 


Logos or complex text/design: $200.00 


Plain, pebble or smooth backgrounds are at no additional charge. For the florentine background: add $50 
per die. Choosing the Forentine background may add several days to our die manufacturing time. 


Die design fees are waived if the initial order is for 5,000 or more keys. 


Manufacturer brand names listed herein are the property of their respective corporations. 
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Kaba llco Corp. 

P O Box 2627 (27802) 

400 Jeffreys Rd., Rocky Mount, NC 27804 
Tel.: (252) 446-3321 + Fax: (252) 446-4702 
www.kaba-ilco.com 
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